Un monument de l’histoire militaire belge 


L'hôpital militaire d’Ixelles 


La construction de l'hôpital militaire d'Ixelles a commencé en 1882 et son 
inauguration a eu lieu en 1888. L'architecte O. Geerling (chapelle et bâtiment 


principal) et le colonel du génie De Vos (les autres bâtiments) ont tiré profit 


du vaste terrain en forte pente pour construire cet hôpital. 


Entrée de l’avenue de la couronne 


Lorsqu'on entrait par la grande porte de l’avenue de la couronne, on se 
trouvait au pied d’un grand escalier de marbre blanc. Parvenu au sommet, on 
sortait du bâtiment (photo ci-dessous, flèche rouge) et on se retrouvait face à 


la chapelle, havre de paix au milieu de la ville. 


Hôpital Militaire de 2ryuxellen 
Entrée srincipale 


Le bâtiment principal de l’avenue de la couronne et sa sortie, à l’intérieur, 
face à la chapelle. 


La rue qui séparaïit le bâtiment principal de l’avenue de la couronne, (la porte 
est marquée par la flèche de droite), et les escaliers d’accès vers la chapelle 
(marqués par la flèche de gauche). Les deux photos ci-dessous représentent 


cette rue vue du côté droit et du côté gauche. 
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La communication entre les différents pavillons se faisait par de jolies 
galeries qui alliaient le métal et le verre. 


Cet hôpital était situé à proximité des casernes installées d’Ixelles à 
Etterbeek, sur le boulevard militaire, actuel boulevard général Jaques. 


On aurait pu conserver ce site exceptionnel, au moins le bâtiment principal 
et la chapelle. Mais non, il fallait éradiquer ce témoin de la Belgique 
militaire. du temps où la Belgique était grande par son rayonnement 
international, et dotée d’une industrie renommée. L’HM (comme on 
l’appelait en langage militaire) fut KRIEGSLAZARET pendant les deux guerres 
mondiales. Les conscrits dont le cas était douteux, étaient envoyés à l'hôpital 


militaire pour un complément d'examens médicaux. 


Des générations de religieuses s’y sont dévouées comme infirmières jusque 


dans les années 1960. 


L'histoire des Sœurs Hospitalières de Saint-Augustin : 


Arrivées en 1835 en Belgique, elles provenaient du couvent des Augustines- 
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Paris. Cet ordre hospitalier était très ancien 


car déjà présent à l'hôpital primitif de l'hôtel-Dieu vers le XIIIe siècle. (...) 


En, 1835, le jansénisme avait introduit des dissensions dans la communauté 
des sœurs de l'hôtel-Dieu. La Mère Sainte-Cécile et plusieurs professes et 
novices, au contraire de la majorité, voulaient la stricte observance de leurs 
vœux. Ces religieuses furent heureuses de se porter volontaires 
pour gérer les hôpitaux militaires de Belgique qui venait 


d'obtenir son indépendance. Mère Sainte-Cécile commença son 
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œuvre à Anvers et devint ainsi la première supérieure d'une 
nouvelle congrégation...C'est ainsi que des" Sœurs Augustines- 
Hospitalières" devinrent des " Sœurs Hospitalières de Saint- 
Augustin"! Par après, les religieuses s'occupèrent de tous les 


hôpitaux militaires belges. 


Aujourd'hui, le carnage architectural continue : après la destruction de la 
caserne d'artillerie, la caserne de gendarmerie devient un lieu de logements 
et de commerces, quant aux magnifiques casernes des guides et des lanciers, 


à quelle triste fin les destine-t-on ? 


Triste et lamentable royaume de Belgique qui a renié tout son passé religieux, 
militaire, colonial, industriel, et qui ose même placer un de ses rois (qui a 


sauvé l’Afrique de l’esclavage musulman) aux côtés d'Hitler. 
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